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Bekannte Marken — 
die Garantie für ausgereifte Technik 
und perfekten Kundendienst. 
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Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. 

Zum Einbau kommen Markenfabrikate. Alle Geräte ent- in den Holzarten möglich, die in der Typenbeschreibung 
sprechen den einschlägigen VDE-Vorschriften und den erwähnt sind. Sonderanfertigungen können nicht vorge- 
Störstrahlungsbedingungen der DBP. Ein ausgedehntes nommen werden. In Ausnahmefällen kann gegen Preis- 
Kundendienstnetz unserer Lieferwerke steht für die tech- Aufschlag eine Sonderbehandlung nach eingesandten Farb- 
nische Betreuung zur Verfügung. Eine Lieferung ist nur mustern ausgeführt werden. 
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Studio 2690 

mit Fernbedienung, 300 Watt nach DIN 45500 

Edelgehölze: A) Nußbaum, antik behandelt, В) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite 
ca. 101 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstär- 
ker A 6800 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 16 Funktionen. AUDION 
Tuner T 6800 HiFi nach DIN 45500, fernbedienbar: 8 Funktionen. AUDION Recorder 
D 6800 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, fernbedienbar: 6 Funktionen. DUAL 
Plattenspieler 496 RC HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, fernbedienbar: 3 Funktionen 
AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 490 antik HiFi 
nach DIN 45500 (Seite 8). 
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Studio 2620 
220 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 73 ст, Tiefe ca, 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner Т 6500 HiFi nach 
DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL 
Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45 500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: 
AUDION Box 490 und 480 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 


AUDION Infrarot-Sender 


Schaltbar 33 Funktionen der AUDION Technik 
6800 (Studio 2690) 


Studio 2610 

100 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca, 101 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach 
DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL 
Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: AUDION Box 480, 420 oder 4610 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 
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Studio 2590 
mit Fernbedienung, 300 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 57 cm, Höhe са. 104 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Verstärker A 6800 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 16 Funktionen. 
AUDION Tuner Т 6800 HiFi nach DIN 45500, fernbedienbar: 8 Funktionen. AUDION 
Recorder D 6800 HiFi nach DIN 45 500 mit Dolby-System, fernbedienbar: 6 Funktionen. 
DUAL Plattenspieler 496 RC HiFi nach DIN 45 500 Direct-Drive, fernbedienbar: 3 Funk- 
tionen. AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 490 
antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 
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Studio 2520 

220 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca, 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner Т 6500 HiFi nach 
DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL 
Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: 
AUDION Вох 490 oder 480 antik HiFi nach DIN 45 500 (Seite 8). 


AUDION Infrarot-Sender 


Schaltbar 33 Funktionen der AUDION Technik 
6800 (Studio 2590) 


Studio 2510 

100 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße 
Breite ca. 57 ст, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach 
DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL 
Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher 
Boxen: AUDION Box 480, 420 oder 4610 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 


Eck-Studio 

220 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 107 cm, Tiefe ca. 67 cm (44 cm). Technische Ausstattung: 
AUDION Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6500 
HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby- 
System, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene 
Lautsprecher-Boxen: AUDION Вох 490 und 480 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 


Studio 4700 

100 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 147 cm, Höhe ca. 79 cm, Tiefe ca, 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach 
DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45 500 mit Dolby-System, DUAL 
Plattenwechsler 1257 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: AUDION Box 480, 420 oder 4610 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 


Studio 3660 

180 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, В) Eiche, rustikal behandelt, С) Maha- 
goni. Maße: Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 93 cm, Tiefe ca. 46 ст. Technische Ausstattung: 
MARANTZ Receiver 1530 (SR 4000) HiFi (180/112 W) nach DIN 45500, MARANTZ 
Recorder 5000 (SD 3000) HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 
604 HiFi nach DIN 45 500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 
4610 antik, Box 490 antik, Box 480 antik, Box 150 Mahagoni oder Box 100 Mahagoni 
HiFi nach DIN 45500 (Seiten 8 u. 14). 


Studio 6690 

mit Fernbedienung, 200 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: A) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 110 cm, Höhe ca. 66 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Chassis F 1401 HiFi (200/120 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 24 Funktionen. 
AUDION Cassetten-Recorder LIV 222 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, fern- 
bedienbar: 5 Funktionen. DUAL Plattenspieler 496 RC HiFi nach DIN 45500 Direct- 
Drive, fernbedienbar: 3 Funktionen. AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene Laut- 
sprecher-Boxen: AUDION Box 6690 HiFi nach DIN 45500 (Seite 8) 


Studio 6610 


140 Watt nach DIN 45500 


Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: A) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 110 cm, Höhe ca. 66°ст, Tiefe са. 45 cm. Technische Ausstattung: LOEWE 
Chassis R 3800 HiFi (140/100 W) nach DIN 45500, DUAL Plattenspieler 496 DD Hifi 
nach DIN 45500 Direct-Drive. GRUNDIG Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 
45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 6690 HiFi 
nach DIN 45500 (Seite 8): 


Studio 4610 
140 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 107 cm, Höhe ca. 78 ст, Tiefe ca. 43 cm. Technische Ausstattung: AUDION 
Chassis F 1400 HiFi (140/100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, DUAL Platten- 
spieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, AUDION Cassetten-Recorder R 795 
HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher. Dosen: AUDION 
Вох 4610, 480 oder 420 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 


Studio 5600 

140 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 107 cm, Höhe ca 
82 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: LOEWE Chassis R 3800 HiF 
(140/100 W) nach DIN 45 500, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct 
Drive, GRUNDIG Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 m 
Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 5690 HiFi nach DIN 
45500 (Seite 8). 
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KL 3970 
140 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt Maße 
Breite ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 72 cm, Höhe ohne Fuß ca. 20 cm, Tiefe ca. 36 ст 
Technische Ausstattung: LOEWE Chassis R 3800 HiFi (140/100 W) nach DIN 4550 
DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, GRUNDIG Cassetten 
Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautspreche 
Boxen: AUDION Box 480 und 420 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8). 


Konzertschrank 
$elholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 128 cm, Höhe ca 
m, Tiefe ca. 41 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), 
AL Plattenwechsler 1234, AUDION Cassetten-Recorder CW 8 auf herausziehbarem 
zen 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung 


Regensburg 

Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, В) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 111 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 72 (48) cm. Technische Ausstattung 
GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), DUAL Plattenwechsler 1234 auf herausziehbarem 
Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung. 


Speyer 80 

Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, В) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 136 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG 
Chassis 9075 (30/20 W), DUAL Plattenwechsler 1234, AUDION Cassetten-Recorder 
CW 8 auf herausziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in 
Stereo-Anordnung 


Bamberg 80 

Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite ca. 83 cm, Höhe ca. 82 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG 
Chassis 9075 (30/20 W), DUAL Plattenwechsler 1234 auf herausziehbarem Boden, 
2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung. 


FSE Video 6010 
Fernseh- und Video-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: A) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 96 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite FS-Fach 


ca. 84 cm, Höhe FS-Fach ca. 56 cm, Tiefe FS-Fach са. 44 cm; Breite Video-Fach ca 
63 cm, Höhe Video-Fach ca. 20 cm, Tiefe Video-Fach ca. 44 cm 


FSE-Video 84 


Fernseh- und Video-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite außen ca. 90 cm, Höhe außen ca. 92 cm, Tiefe außen ca. 46 cm; Breite FS-Fach 
ca. 84 cm, Höhe FS-Fach са. 56 cm, Tiefe FS-Fach ca. 42 cm; Breite Video-Fach ca. 
68 cm, Höhe Video-Fach ca. 20 cm, Tiefe Video-Fach са, 42 cm. 


FSE-Tele-Center 
Fernseh- und Video-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße 
Breite außen ca. 90 ст, Höhe außen са. 116 ст, Tiefe außen ca. 46 cm; Breite FS-Fact 
ca. 84 cm, Höhe FS-Fach ca. 56 cm, Tiefe’ FS-Fach ca. 42 cm; Breite Video-Fach са 
73 cm, Höhe Video-Fach ca. 19 cm, Tiefe Video-Fach ca. 42 cm; Breite Leerfächer ca 
41 ст, Höhe Leerfächer ca. 22 cm, Tiefe Leerfächer са. 42 ст. 


Bayreuth 84 


Fernseh-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite außen ca. 92 cm, Ноћ 
außen ca. 95 cm, Tiefe außen ca. 49 cm; Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 ст 
Tiefe innen ca. 44 cm 


Fulda 84 
Fernseh-Einstellschrank 
selholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, В) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
eite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite innen ca. 
34 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm. 


Heidelberg 84 
Fernseh-Einstellschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite innen ca 
84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm. 


Rothenburg 84 
Fernseh-Einstellschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, В) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite innen ca. 
84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm. 


Konsole antik 

Komponenten-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite außen ca. 101 cm, Höhe außen ca. 74 cm, Tiefe außen ca. 45 cm; Breite 
Einstellfach ca. 46,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm rechts bis са. 17,6°cm 
verstellbar, Tiefe Einstellfach ca. 40,0 cm. 


Turm antik 

Komponenten-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: 
Breite außen ca. 58 cm, Höhe außen ca. 104 cm, Tiefe außen ca. 45 cm; Breite Einstell- 
fach ca. 51,0 cm, Höhe Einstellfach са. 14,6 cm bis 17,6 cm verstellbar, Tiefe 
Einstellfach ca. 40,0 cm. 


Kë ӯ. 


FSU antik 200 

Fernseh-Untersatzschrank mit integrierter Platten- und Cassettenablage 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße 
Breite ca. 106 cm, Höhe са. 71 cm, Tiefe ca. 50 cm. 


AUDION Box 6690 HiFi nach DIN 45500, 70-110 Watt, 3-Weg-System, Brutto- 
Volumen ca. 40 I, Maße ca. 42 x 62 x 26 cm, Ausführung: Eiche, rustikal behandelt mit 
echten Handschnitzereien. 

AUDION Box 5690 HiFi nach DIN 45500, 70-110 Watt, 3-Weg-System, Brutto- 
Volumen ca. 40 1, Maße ca. 39 x 67 x 25 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt. 
AUDION Box 4610 HiFi nach DIN 45500, 70-110 Watt, 3-Weg-System, Brutto- 
Volumen са. 40 I, Maße ca. 37 x 72 х 24 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt, 
Eiche, rustikal behandelt. 


AUDION Box 490 HiFi nach DIN 45500, 100-150 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Vo 
men ca. 61 1, Maße са. 60x 35 х 29 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt, Еж 


rustikal behandelt. 
AUDION Box 480 HiFi nach DIN 45500, 70-110 Watt, 3-Weg-System, Bru“ 
Volumen ca. 27 |, Maße ca. 47 x 28 х 20 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behange 
Eiche, rustikal behandelt. 

AUDION Box 420 HiFi nach DIN 45500, 60-90 Watt, 3-Weg-System, Bn 
Volumen ca. 27 1, Maße ca. 47 х 28 х 20 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behange 
Eiche, rustikal behandelt. 

AUDION Box 410 HiFi nach DIN 45500, 30-50 Watt, 2-Weg-System, Bun 
Volumen ca. 12 1, Maße ca. 35 х 24 x 14 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behande 
Eiche rustikal behandelt. 


TAPC 6500 TAPC 6500 HiFi Stil 
220 Watt nach DIN 45500 

eiholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, В) Eiche, rustikal behandelt, С) nuß- 

mfarbig hell, D) anthrazit-metallic/topas-metallic; TA 6500 Breite ca. 49 cm, Höhe 

32 cm, Tiefe ca. 38 cm; PC 6500 Breite ca. 49 cm, Höhe.ca. 32 cm, Tiefe ca 

m; P-Container Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne Sockel, Höhe ca. 43 cm 

Sockel, Tiefe ca. 38 cm; C-Container Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne 

kel, Höhe ca. 43 cm mit Sockel, Tiefe са. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION 


TAPC 6500 HiFi modern 


Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner Т 6500 HiFi 
nach DIN 45500, DUAL Plattenwechsler 1239 A/1257 HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, 
AUDION Cassetten-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45 500 mit Dolby-System. Empfoh- 
lene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 oder 100 modern, bzw. AUDION Box 490 
oder 480 antik HiFi nach DIN 45500 (Seiten 8 und 14) 


Regie 560 

300 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung 
AUDION Verstärker A 6600 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6600 
HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6800 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby- 
System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Laut- 
sprecher-Boxen: AUDION Box 150 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 540 

172 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern. 
Maße: Breite ca. 92 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: 
MARANTZ Verstärker AUDION A 25 HiFi (172/120 W) nach DIN 45500, MARANTZ 
Tuner AUDION T 25 HiFi nach DIN 45500, MARANTZ Recorder AUDION D 25 HiFinach 
DIN 45500 mit Dolby-System, AUDION Plattenspieler MX 960 HiFi nach DIN 45500 
mit linear torque Antrieb, Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Вох 
100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 545 

220 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern. 
Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: 
AUDION Verstärker А 6500 HiFi (200/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner Т 6500 
HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby- 
System, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene 
Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 und 100 modern HiFi nach DIN 45500 (Sei- 
te 14) 


Regie 520 

90 Watt 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 84 cm, Höhe ca. 69 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: 
AUDION Verstärker A 200 HiFi (90/50 W),AUDION Tuner T 200 HiFi, AUDION Recorder 
D 200 HiFi, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene 
Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 530 
100 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 96 cm, Höhe ca. 67 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung 
AUDION Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner Т 6100 
HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby 
System, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene 
Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 90 und 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 
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Regie 460 

300 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: А) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 52 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung 
AUDION Verstärker A 6600 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 660 
HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6800 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby 
System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lau 
sprecher-Boxen: AUDION Box 150 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 450 


180 Watt nach DIN 45500 


gehäuse: A) Eiche rustikal modern, B) Mahagoni. Maße: Breite ca. 48 cm 


ле ca. 108 cm, Tiefe ca. 51 cm. Technische Ausstattung: MARANTZ Receiver 1530 
4000) HiFi (180/112 W) nach DIN 45500, MARANTZ Recorder 5000 (SD 3000) 

Fi nach DIN 45 500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 
t-Drive, AUDION Digitaluhr mit Programmautomatik. Empfohlene Lautsprecher- 
AUDION Box 150 und 100 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 430 
100 Watt nach DIN 45500 


gelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite са, 49 cm, Höhe ca. 97 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung 
AUDION Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 
HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder О 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby- 
ystem, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene 
autsprecher-Boxen: AUDION Box 90 und 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 44 
172 Watt nach DIN 45500 


Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 48 cm, Höhe ca. 104 ст, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung 
MARANTZ Verstärker AUDION A 25 HiFi (172/120 W) nach DIN 45500, MARANTZ 
Tuner AUDION T 25 HiFi nach DIN 45500, MARANTZ Recorder AUDION D 25 HiFi nach 
DIN 45500 mit Dolby-System, AUDION Plattenspieler MX 960 HiFi nach DIN 45500 


mit linear torque Antrieb, Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 
100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 42 


90 Watt 


Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 96 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung 
AUDION Verstärker A 200 HiFi (90/50 W), AUDION Tuner T 200 HiFi, AUDION Recorder 
D 200 HiFi, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45 500 Belt-Drive. Empfohlene 
Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 350 


160 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 47 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: 
AUDION Verstärker A 500 HiFi (160/110 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner Т 500 
HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby- 
System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 100 und 90 modern HiFi nach 
DIN 45500 (Seite 14). 


Regie-Ecke 

172 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic. Maße: Breite са. 101 cm, 
Höhe ca. 107 cm, Tiefe ca. 64 cm (42 cm). Technische Ausstattung: MARANTZ Ver- 
stärker AUDION A 25 HiFi (172/120 W) nach DIN 45500, MARANTZ Tuner Audion Т 25 
HiFi nach DIN 45500, MARANTZ Recorder AUDION D25HiFi nach DIN 45 500 mit Dolby- 
System, DUAL Plattenwechsler 1257 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive, AUDION Digital- 
uhr mit Programmautomatik. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 100 und 
90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


Regie 300 

90 Watt 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern 
Maße: Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattun 
AUDION Verstärker A 200 HiFi (90/50 W), AUDION Tuner T 200 HiFi, AUDION Recorde 
D 200 HiFi. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi nach DI! 
45500 (Seite 14) 


Topas 80 

mit Fernbedienung, 200 Watt nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, С) Eiche rustikal тоб 
Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 54 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstatt 
AUDION Chassis F 1401 HiFi (200/120 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 24 F 
tionen. AUDION Cassetten-Recorder LIV 222 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-Syste 
fernbedienbar: 5 Funktionen. DUAL Plattenspieler 481 A-RC/496 RC HiFi пас! 
45500, fernbedienbar: 3 Funktionen. AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene L 
sprecher-Boxen: AUDION Box 150 und 100 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 1 


Onyx 80 
140 Watt nach DIN 45500 
holzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
е: Breite ca. 101 cm, Höhe са. 52 ст, Tiefe са, 38 cm. Technische Ausstattung 
ON Chassis Е 1500 HiFi (140/100 W) nach DIN 45 500 mit Sensortechnik, DUAL 
tenwechsler 1257 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive, AUDION Cassetten-Recorder 
35 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen 
ОМ Box 100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


KL 2645 

100 Watt nach DIN 45500 

Gehäuse: А) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit 
Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung 
AUDION Chassis F 913 C HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Cassetten- 
Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1256 
HiFi nach DIN 45 500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 90 und 
Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14) 


KL 2345 

70 Watt nach DIN 45500 

5ehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic. Technische Ausstattung: AUDION 
Chassis F 813 С HiFi (70/40 W) nach DIN 45500, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi 
ach DIN 45500 Belt-Drive, AUDION Cassetten-Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45 500 
nit Dolby-System. Maße: Breite са. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß са 
17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi 
ach DIN 45500 (Seite 14) 


KL 1645 (1745 

50 Watt ) 

Gehäuse: А) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit 
Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung 
AUDION Chassis Е 500 (50/24 W), AUDION Plattenspieler YA-1, AUDION Cassetten- 
Recorder CW 8. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 35 modern (Seite 14) 


AUDION Box 150 HiFi nach DIN 45500, 100-150 Watt, 3-Weg-System, Brutto- 
Volumen ca. 61 |, Maße ca. 60 x 35 х 29 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas- 
metallic, Eiche rustikal modern, Mahagoni. 
AUDION Box 100 HiFi nach DIN 45500, 70-110 Watt, 3-Weg-System, Brutto- 
Volumen са. 27 |, Maße ca. 47 x 28 х 20 ст; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas- 
metallic, Eiche rustikal mödern, Mahagoni 
AUDION Box 90 HiFi nach DIN 45500, 60-90 Watt, 3-Weg-System, Brutto- 
Volumen ca. 27 |, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas- 
metallic, Eiche rustikal modern. 
AUDION Box 45 HiFi nach DIN 45500, 30-50 Watt, 2-Weg-System, Brutto- 
Volumen ca. 12 |, Maße ca. 32 x 21 x 17 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas- 
metallic, Eiche rustikal modern. 

AUDION Box 35 HiFi nach DIN 45500, 25-35 Watt, Brutto-Volumen ca. 12 |, Maße 
са. 32 x 21 x 17 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, opge metalle 


Video Untersatz modern 


Fernseh-Untersatz und Video-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic. Maße: Breite außen ca 
90 cm, Höhe außen ca. 59 cm, Tiefe außen ca. 46 cm; Breite Video-Fach ca. 71 cm, 
Höhe Video-Fach ca. 20 cm, Tiefe Video-Fach ca. 41 cm. 


Türkis 

Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell. Maße: Breite ca. 122 cm, Höhe ca. 74 cm 
Tiefe ca. 39 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), AUDION 
Plattenspieler ҮА-1 (PHILIPS GC 061). 2 Oval-Lautsprecher in Stereo-Anordnung. 


Konsole modern 

Komponenten-Einstellschrank 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic. Maße: Breite ca. 99 cm 
Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 42 cm; Breite Einstellfach ca. 46,0 cm, Höhe Einstellfach са 
14,6 cm bis ca. 17,6 cm verstellbar, Tiefe Einstellfach ca. 40,0 cm 


Untersatz modern 200 


Phono-Untersatzschrank 
holzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, В) topas-metallic, С) Eiche rustikal modern 
e: Breite ca. 100 cm, Höhe ca. 54 cm, Tiefe ca. 40 cm 


pesce DEY, 


AUDION HiFi-Bausteine 6600 n nach DIN 45500 


AUDION Tuner T 6600. Wellenbereiche: UKW, KW, MW, L 
bare Mutingschaltung zur Unterdrückung des Zwischen: Ў 
nder. PLL-Stereodecoder. Fluoranzeige. LED-Anzeigen. Servicetreundli 
Breite ca. 46,0, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca 
AUDION Verstärker A 6600. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 150 Watt, Sinusleistung а 
yorband-Instrument. Beleuchtetes Anzeigefeld mit Leuchtdioden. Levelregler zur Апі 
hen Lautslärkekorrektur, Schaltbare Rausch- und Rumpelfilter. Eingänge für 2 Топ 
t Magnetsystem und Tuner. Monitortaste zur Hinterbandkontrolle. 2 Kopfhöreranschlü 
halteten Einganges. Servicefreundlich durch steckbare Baugruppen. Maße: Breite ca 
Зеп ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 34,0 cm 
AUDION Recorder D 6800 mit Dolby-System. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechani 
assettenfaches. Zählwerk mit Memorylunktion. Aufnahmekontrolle durch Fluorbandinstrument 
Rauschunterdrückungssystem. Bandsortenschalter für Fe-, FeCr- und CrO‘-Bänder. LED-Anzei 
onen: Memory, Dolby, Peak, Motorlauf, Power, Aufnahme und Pause. Autostop bei allen Funktioner 
Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 30,0 cm 


mpfangsfrequenz 


Dr 


nach DIN 45500 


AUDION HiFi-Bausteine 6800 mit Fernbedienung 


AUDION Tuner 6800, fernsteuerbar mit Inirarot-Sender über den V 
eststationstasten für 7 UKW. Sender Fluoranzeige. L 
Frequenzbereich der Digitalanzeige. Fe 
immung. Maße (Tuner unc 
cm, Tiefe ca. 34,0 cm 

ender. Musikleistung 


tärker. Digitale Anzeige der Empfangs- 
nzeigen: Wellenbereiche, UKW-Speicher, 
bedienbar sind 8 Funktionen, und zwar 
агкег): Breite са. 46,0 cm, Höhe mit 


2 х 150 Watt, Sinus- 
sch- und Rumpelfilter. Eingänge fü 
Kopfhöreranschlüsse. )-Anzeige. Fern: 
e, Höhen, Tiefen, Balance, Umschaltung 


ender über den Verstärker 
für Fe-, Fett und Dr 
schneller Vor- und Rück 
m, Tiefe са 


30,0 cm 


99999999 9999 
Ж“ 3339 @ 55999929 Ea 


AUDION HiFi-Bausteine 6500 nach ом 45500 


AUDION Tuner Т 6500. Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Digitale Anzeige der Empfangsfrequenz. 
Großflächige durchleuchtete Skala mit LED-Anzeige. Feststationstasten für 8 UKW-Sender. PLL-Stereode. 
coder. 2 e beleuchtete Instrumente fi al und Tuning. LED-Anzeigen: W | iche, UKW-Speicher 
Power, Stereo und Frequenzbereich der е 
Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14 
AUDION Verstärker A 6500. Musikleistung an 4 Ohm 2х 11 


steckbare Baugruppen 
Dom 
2 х 64 Watt 


ni BE ung an 4 Ohm 2 


rolle des einge 


tslärkekorreklur. Schal 


Т, {бле mit Füßer | Höhe of 
T ca. 1 eF 


AUDION et ы 6500 mit Si System F 


AUDION HiFi-Bausteine 500 nach nin 45500 


AUDION Tuner Т 500, Slim Line. Wellenbereiche: UKW, MW. PLL-Stereodecoder. Fluoranzeige für Tuning, 
Level, Stereo und AM-FM-Umschaltung. Eingebautes Rauschfilter, schaltbar. LED-Anzeige. Maße: Breite ca 
43,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 12,0 cm, Höhe ohne Füße ca. 11,0 cm, Tiefe ca. 30,0 cm 

AUDION Verstärker A 500, Slim Line. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 80 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 
2 x 55 Watt. Fluorbandinstrument. Schaltbares Rumpelfilter. Eingänge für Tuner, Plattenspieler mit Magnet- 
system und Aux. 2 Tape-Monitorbuchsen mit Überspielmöglichkeit (Dubbing) für beide Tonbandgeräte, LED- 
Anzeige. Mutingschalter für Leiseschaltung (-20 dB). Maße: Breite ca. 43,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 12,0 cm, 
Höhe ohne Füße ca. 11,0 cm, Tiefe ca. 30,0 cm. 

AUDION Recorder D 500 mit Dolby-System, Slim Line. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismus 
des Cassettenfaches. Zählwerk mit Memoryfunktion. Aufnahmekontrolle durch Fluorbandinstrument. Dolby- 
Rauschunterdrückungssystem. Schaltbares Multiplexfilter. Bandsortenschalter für Fe-, FeCr- und CrO°-Bänder 
LED-Anzeigen: Dolby, Aufnahme. Autostop bei allen Funktionen. Maße: Breite ca. 43,0 cm, Höhe mit Füßen 
ca. 12,0 cm, Höhe ohne Füße са. 11,0 cm, Tiefe са. 30,0 cm, 


MARANTZ HiFi-Bausteine AUDION 25 

nach DIN 45500 

MARANTZ Tuner AUDION Т 25. Wellenbereiche: UKW, MW. Abschaltbare Mutingschaltung zur Unter 

drückung des Zwischensenderrauschens bei UKW. Kombiniertes Anzeigeinstrument für Mittenabstimmung be 
UKW und Feldstärke bei Mittelwelle. Schwenkbare Ferrit-Außenantenne. Maße: Breite ca. 41,6 cm, Höhe mit 
Füßen ca. 15,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 14,6 cm, Tiefe ca. 24,0 ст. 

MARANTZ Verstärker AUDION A 25. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 86 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 60 
Watt. Loudnesstaste zur physiologischen Lautstärkeanpassung. Präziser Drehregler für Lautstärke in 41 Schrit 

ten. Eingänge für Tuner, Plattenspieler mit Magnetsystem und Aux. Schalter für Tape-Monitor. Kopfhörer 

anschluß. Anschluß für Mikrofon und Regler zur Einblendung in das laufende Programm. Maße: Breite ca 
41,6 cm, Höhe mit Füßen ca. 15,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 14,6 cm, Tiefe ca. 24,0 ст, 

MARANTZ Recorder AUDION D 25 mit Dolby-System. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismu 

des Cassettenfaches. Motor elektronisch geregelt. Dolby Rauschunterdrückungssystem. Getrennte Pegelregler 
Bandsortenschalter für Fe-, ҒеСт- und CrO°-Bänder. LED-Anzeige für Aufnahme. Maße: Breite ca. 41,6 cm 

Höhe mit Füßen ca. 15,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 14,6 cm, Tiefe ca. 24,0 cm 


AUDION HiFi-Bausteine 6100 nach ом 45500 


AUDION Tuner T 6100. Wellenbereiche: UKW, MW, LW. Schaltbare Mutingschaltung.zur Unterdrückung des 
Zwischensenderrauschens. PLL-Stereodecoder. 2 LED-Ketten zur Anzeige für Tuning und Signalstärke, 
Maße: Breite ca. 44,8 cm, Höhe mit Füßen ca. 10,8 ст, Höhe ohne Füße ca. 10,0 cm, Tiefe ca. 34,0 cm 
AUDION Verstärker A 6100. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 50 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 30 Watt. 
Übersichtliches Anzeigefeld zur Kontrolle des eingestellten Frequenzganges und der Balance. Loudnesstaste 
für physiologische Lautstärkeregelung. Eingänge für 2 Tonbandgeräte, Plattenspieler mit Magnetsystem und 
Tuner. Monitortaste für Hinterbandkontrolle. Kopfhöreranschluß. Maße: Breite ca. 44,8 cm, Höhe mit Füßen 
ca. 10,8 cm, Höhe ohne Füße ca. 10,0 cm, Tiefe ca. 34,0 cm. 

AUDION Recorder D 6100 mit Dolby-System. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismus des 
Cassettenfaches. 3-stelliges Zählwerk. Aufnahmekontrolle durch 2 große beleuchtete Aussteuerungsinstrumente. 
Kombinierter Aufnahmeregler mit Doppelknopf. Dolby-Rauschunterdrückungssystem, abschaltbar, Bandsorten- 
schalter für Fe- und CrO°-Bänder. LED-Anzeige der Funktionen: Power, Aufnahme, Peak und Dolby. Autostop bei 
allen Funktionen. Maße: Breite са. 44,8 ст, Höhe mit Füßen са. 14,4 ст, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe са 
30,0 cm 


AUDION HiFi-Plattenspieler MX 960 

nach DIN 45500 mit Linear Torque AA Drive 

Semiautomatischer Plattenspieler mit Linear Torque Direct-Drive. Der Motor hat einen vielpoligen Magneten 
wird über eisenlose Spulen betrieben. Kurze Hochlaufzeiten und geringe Gleichlaufschwankungen. Am Ende де 
Schallplatte wird der Spieler abgeschaltet und der Tonarm auf die Stütze zurückgeführt. Eine Unterbrechung бе 
Spieles ist jederzeit, entweder durch die Abhebung des Tonarmes mit dem Lift oder automatisch durch Betätig: 


der Taste „Auto-Cut‘‘ möglich. Großer Plattenteller (310 mm) aus Aluminiumspritzguß. 4-fach Stroboskopra 
mit Beleuchtung. Langer, spitzengelagerter, gewichtsbalancierter S-Tonarm mit Antiskatingeinrichtung 
viskositätsbedämpftem Топагтіїй. 

Einstellbares Auflagegewicht bis 30 mN - 3 Gramm. Eingebautes Shure System M 75 B mit sphärische 
Diamantnadel, Austauschbarer Systemträgermit internationalem Anschluß undÜberwurfmutter. Drehzahlen: 33 
und 45 U/min durch leichtgängige Drucktasten schaltbar. Drehzahlfeineinstellung getrennt regulierbar, + 4 
vom Sollwert. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,04%. Hochlaufzeit 1,8 sek. für 33Ys U/min. Große К 
sichthaube mit Spezialscharnieren. Maße: Breite са. 44.0 cm, Höhe mit Haube ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 35,5 


(a) Rauchglasuntersatz 2000, Ausführung topasfarben: A) topas-metallic (Holz- 
ranmen), B) Eiche rustikal (Holzrahmen). Maße: Breite ca. 105 cm, Höhe ca. 51 cm, 
Tiefe ca. 43 cm. (b) Rauchglasuntersatz 500, Ausführung topasfarben: A) topas- 
netallic (Holzrahmen), В) Eiche rustikal (Holzrahmen). Maße: Breite са. 80 cm, Höhe ca. 
51 cm, Tiefe са. 43 cm. 


Schallplatten- und Cassettencontainer, Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, 
В) anthrazit-metallic/topas-metallic, С) Nußbaum, antik behandelt, D) Eiche, rustikal 
behandelt. Maße: Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne Sockel, Höhe ca. 43 cm mit 
Sockel, Tiefe ca. 38 ст 


(a) Rauchglasuntersatz 1000, Ausführung: topasfarben. Maße: Breite ca. 99 cm, 
Höhe ca. 48 cm, Tiefe ca. 38 cm. (b) Fernsehtisch FST, Gesamthöhe: ca. 55 cm. 
Maße der Platte: Breite ca. 78,0 cm, Tiefe ca. 42,0 cm, Stärke ca. 2,6 cm. Farben: A) 
nußbaumfarbig hell (Fuß anthrazit), В) anthrazit-metallic (Fuß anthrazit), С) topas- 
metallic (Fuß topas-metallic). (с) Fernsehtisch FST 95 antik, Maße: Breite ca. 
80 cm, Höhe ca. 56 cm, Tiefe ca. 47 cm. Ausführung: A) Nußbaum, antik behandelt, 
В) Eiche, rustikal behandelt. (d) Fernsehtisch FST 96 antik, Maße: Breite ca. 80 cm, 
Höhe ca. 56 cm, Tiefe ca. 47 cm. Ausführung: A) Eiche, rustikal behandelt. 


(a) Säulenfuß 195 antik, Höhe: ca. 52 cm, Ausführung: A) Nußbaum, antik 
behandelt, B) Massiv Eiche, rustikal behandelt. (b) Säulenfuß 196 antik, Höhe: ca. 
52 cm. Ausführung: A) Massiv Eiche, rustikal behandelt. (с) Fuß Р 34, Höhe ca. 33 cm. 
Ausführung: А) anthrazit-metallic, В) weiß, С) topas-metallic. (d) Fuß KL-Luxus. Alle 
ROSITA Kompakt-Anlagen sind für die Anbringung dieses Fußes vorbereitet. Höhe: ca. 
52 cm. Ausführung: A) anthrazit-metallic, В) weiß, С) topas-metallic. (е) Fuß P 36, 
Ausführung: A) topas-metallic, В) anthrazit-metallic. 


Kompaktsysteme 
Studioanlagen 
HiFi-Bausteine 
Konzertschränke 
Lautsprecherboxen 

Audio- und Video-Leermöbel 
Phono-Untersätze 


